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MICHAEL DI GRAPPA APPOINTED VICE-RECTOR, SERVICES 


February 16, 2000 — The Board of Governors of Concordia University today announced the 


appointment of Michael Di Grappa as Vice-Rector, Services. The appointment is for a five-year 
term, from March 15, 2000 until May 31, 2005. 


Di Grappa will take over his new duties after an impressive 14-year career with the University. He 
has been employed in Concordia University's Physical Resources Department since 1988, and was 
appointed Executive Director of Physical Resources in 1997. His responsibilities included managing 
and developing the University's extensive real estate and lease portfolios and overseeing an 
operating budget of $11 million. He was also responsible for labour relations with the physical 
resource unions and the negotiation of several collective agreements. 


During the last several years, Di Grappa defined and managed a successful downsizing plan while 
improving both services and the management strategy of the real estate portfolio. He was involved in 
the selection, negotiation and purchase of four properties, and lobbied successfully for changes to the 
provincial government's funding formula for rental properties. He was project administrator for three 
major construction projects, namely the J.W. McConnell Building, the Oscar Peterson Concert Hall 
and the renovation and expansion of the Georges P. Vanier Library. 


Di Grappa’s appointment comes at a critical time for Concordia, as the University embarks on a 
challenging and extensive building program. In his new position, he will also oversee Student 
Services, the Office of the Registrar, Physical Resources, Recreation and Athletics, Environmental 
Health and Safety, the University Bookstore, Ancillary Services, IITS and Security. 


A graduate of Concordia's School of Community and Public Affairs (BA '84), Di Grappa went on to 
complete his Masters of Public Policy and Administration at New York's Columbia University. He 
was President of the Concordia University Alumni Association from 1996 to 1998. Last month, he 
was presented with the Distinguished Service Award, through Concordia's Alumni Recognition 
Awards program. 


The senior administration joins the entire University community in welcoming Michael Di Grappa to 
his new position, one that will be increasingly critical in assuring the future development of 
Concordia University. 
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Priére d’afficher 


et de faire circuler dans votre service 


MICHAEL DI GRAPPA EST NOMME VICE-RECTEUR AUX SERVICES 


16 février 2000 — Le Conseil d’administration de |’ Université annonce la nomination de 


M. Michael Di Grappa au poste de vice-recteur aux services pour un mandat de cinq ans allant du 
15 mars 2000 au 31 mai 2005. 


M. Di Grappa entreprendra ses nouvelles fonctions aprés une impressionnante carriére de 14 ans a 
l’Université. Entré au Service des ressources matérielles en 1988, il a été nommé directeur général 
de cette unité en 1997. I] a notamment eu la responsabilité de la gestion et du développement du 
portefeuille immobilier et locatif de 1’Université et de la surveillance d’un budget de fonctionnement 
de 11 000 000 $. Il s’est également occupé des relations de travail avec les syndicats du Service et 
de la négociation de plusieurs conventions collectives. 


Au cours des derniéres années, il a défini et géré un plan de rationalisation tout en améliorant les 
services et la stratégie de gestion du portefeuille immobilier. I] a pris part a la sélection, a la 
négociation et a l’acquisition de quatre propriétés et exercé avec succés des pressions visant a 
changer le mode de financement du gouvernement provincial relativement a la location de 
propriétés. I] a assuré la gestion de trois importants projets, soit la construction du pavillon J.W. 
McConnell et de la salle de concert Oscar Peterson ainsi que la rénovation et l’agrandissement de la 
bibliothéque Georges P. Vanier. 


Sa nomination arrive a point nommé pour |’Université, qui s’appréte a réaliser d’ importants projets 
immobiliers. I] aura sous sa responsabilité les Services aux étudiants, le Registrariat, les Ressources 
matérielles, les Loisirs et les sports, Environnement, santé et sécurité, la Librairie, les Services 
auxiliaires, les Technologies de |’information et de l’enseignement ainsi que la Protection publique. 


Diplomé de l’Ecole des affaires publiques et communautaires de Concordia (B.A. 84), M. Di Grappa 
a obtenu une maitrise en analyse politique et administration publique a la Columbia University, a 
New York. Il a été président de |’ Association des dipl6més-es de |’ Université Concordia de 1996 a 
1998. Le mois dernier, |’ Université lui remettait le Prix du service exceptionnel dans le cadre du 
programme de Prix de distinction de |’ Association des diplémés-es. 


Les membre de |’administration supérieure se joignent a la communauté universitaire pour souhaiter 
a M. Di Grappa beaucoup de succés dans ses nouvelles fonctions, appelées a prendre de plus en plus 
d’importance pour assurer |’essor de notre établissement. 


